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Franciszek Ksawery Skakal 


Czeladnik Rekawiezarski 
przeżywszy lat 24, w skutek wypadków w Królestwie Polskiém straciwszy rękę, po długićj i do- 
legliwój słabości zakończył życie dnia 1 Kwietnia 1866 r. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi ze Szpitala śgo Łazarza dnia 3 Kwietnia b. r. o godzinie 3cićj popołudniu, na które Ko- 
legów i Szanowną Publiczność zmarłego zaprasza się. 


Kraków, w Drukarni e. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Konst. Mańkowskiego. 


